Kerala Gazette No . 26 dated 29th June 2010 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


TENDER NOTICE 


postal tenders will be entertained and late tenders will be 
rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 


- ദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക്സ് , തിരുവനന്തപുരം കേരള ഗവർണ്ണർക്കു 
വേണ്ടിതാഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത ഏജൻസിയ 
ബാൻഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാ ന ത്തിലു ള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസംമുതൽ 
4 മാസം വരെ ആ യി രിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽമുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
| കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 
അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 


No. BSC-1/2010 -11/DBGL. 

10th June 2010. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
Registered Contractors of Kerala PWD , Class " A & " B 
category for the following works so as to reach this office 
on or before the date specified . Tenders will be opened at 
4 . 30 p . m . on the date specified by the undersigned or 
other authorized officers. Tenders should be submitted so 
as to reach the undersigned on or before the date and 
time prescribed for the work as mentioned below by 
Registered Post /Speed Post/Courier. Electrical works should 
be got carried out only through PWD licensed Electrical 
Contractor . The Electrical work will be supervised , 
measured, check measured and bill passed by the 
Electrical Wing of the PWD . 

Sealed tenders should be sent by Post only so 
as to reach the same within the prescribed date and time 
itself . 
Tender No. and Name 

E . M. D . 
of work with PAC 
1 24/ SEBSC/2010 -11 Construction of 

Mini Civil Station , Anchal ( including 
Electrical works) — Rs. 172 .50 Lakhs 50, 000 
25/ SEBSC/2010 -11 - Higher Education 
Technical College of Engineering 
Maintenance , Repairs of Leakage 
and Electrical fittings of College and 
Hostel Building — Rs. 1 ,55 ,32 ,000 

50, 000 


50,000 


Sl. 


24 /എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി ./ 2010 - 1 - അഞ്ചലിൽ 
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനുവേണ്ടി പുതിയ കെട്ടിട 
നിർ മ്മാ ണം ( ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ 
ഉൾപ്പെടെ) - രൂപ 1,72,50,000 
2 25 / എസ് . ഇ . ബി . എ സ് . സി . / 2 010 - 11 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ടെക്നിക്കൽ 
തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജി 

ന്റെയും ഹോസ്റ്റലിന്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പണികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറ്റകുറ്റപണികൾ 
- രൂപ 1, 55 , 32 ,000 


No. 


Rs. 


50 ,000 


ദർ ഘാ സ് ( പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 25,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 23,400 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 14 - 7 - 2010 , 4 മണി. 


Cost of tender form — Rs. 25 ,000 + VAT for Sl. No. 1 
and Rs. 23 , 400 + VAT for Sl. No. 2 . 


Last date and time of receipt of tender - 14 - 7-2010 
upto 4 p . m . 

Period of completion — 12 Months for Sl. No. 1 and 
9 Months for Sl. No . 2 . 


പ്രവൃത്തിചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമമ്പർ 1- ന് 
12 മാസം, കമമ്പർ 2 - ന് 9 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് “ എ ക്ലാസ്സ്. 

പവ്യ ത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ കമനമ്പർ 1- ന് 
ബിൽ ഡിംഗ് സ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം, കമനമ്പർ 2 - ന് 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരുദിവസം 
മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ളള എല്ലാ നിബ ന്ധ നകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Class of Contractor - " A Class . 


Name of Division Buildings Division, Kollam for 
Sl. No . 1 and Buildings Division , Thiruvananthapuram 
for Sl. No. 2 . 


Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payment of 
cost (not refundable) either in cash or money order. Only 


Office of the Superintending 
Engineer , Buildings and 
Local Works, South Circle, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


താണ്. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയ 
പരിധിക്കുള്ളിൽ ദർഘാസു കൾ തപാൽമുഖേനയും ഈ 
ആഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


നമ്പർ ഡിബി-2 / എഇഇ/ 2010 -11. 

2010 ജൂ ൺ 16. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ( റോഡ്സ് വിഭാഗം), പാലാ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തി 
ട്ടുള്ളതു മായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ഓരോ 
പവ്യ ത്തിക്കും (പത്യേക മാ യി പേരെഴു തി മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാ സു കൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ കു ന്നു . 
അന്നേദിവസം വൈകു ന്നേരം 4 - 30 - ന് അ സി സ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും രൂപ 


1,250 


650 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 6/ എഇഇ/ 2010 - 1 - സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
പാല -പാറേപ്പള്ളി റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 4/ 000 കി . മീ . 
വരെ ബിറ്റുമിൻ പാച്ച് വർക്ക് റിപ്പയേഴ്സ് - രൂപ 3 ലക്ഷം. 


- 3 / എഇഇ/ ബി . കെ . റ്റി.ആർ./ 2010 - 11 

കപ്പാട് പിഗ് ബ്രീഡിംഗ് ഫാമിലെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ- - ജീപ്പ് ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുക 
രൂപ 50 ,000 
-- 6/ എഇഇ/ ബി . കെ . റ്റി. ആർ. 2010 - 11 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റസ്റ്റ് ഹൗസും പരിസരവും 
വൃത്തിയാക്കുക രൂപ 26,000 
- 7/ എഇഇ / ബി . കെ . റ്റി.ആർ. 2010 - 1 - 

പൊൻകുന്നം സബ് ജയിലിലെ വാട്ടർ 
സപ്ലെ സ്കീമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
രൂപ 15, 000 
- 8/ എഇഇ / ബി. കെ . റ്റി .ആർ./ 2010 - 11- - 

എരുമേലി റസ്റ്റ് ഹൗസും പരിസരവും -- 
വൃത്തിയാക്കുക - രൂപ 10 ,000 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 7 ,500 . 


400 


250 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 600 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 6 -7 -2010 . 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സ്വഭാവം - " എ മുതൽ 
" ഡി വരെ. 

ദർഘാസ് ഫാറ ങ്ങ ൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ( റോഡ്സ് വിഭാഗം), പാലാ, ആഫീസിൽനിന്നും 
ദർ ഘാസ് ദിവസം ഒരുമണിവരെ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില പണമായോ 
മണി ഓർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് ഫാറ ങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണ 
വശാലും മടക്കികൊടുക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളമറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 300 + VAT @ 4 % 
ദർഘാസ് തീയതി - 7 -7 - 2010 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - എ , ബി , സി, ഡി . 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും വിശദ വി വി ര ങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചവരുടെ ആഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാനദിവസം 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫാറത്തിന്റെ വില പണമയോ മണി ഓർഡറായോ അടച്ചു 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാത്തിന്റെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പൊതുമരാമത്ത് ( റോഡ്സ്), അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പാലാ. 

- എഞ്ചിനീയർ. 


- ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കരാറുകാർ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. പ്രവൃത്തി ലഭിച്ച കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് 
വയ്ക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാരണം 
കൊണ്ട് വേറെ കരാറുകാരനെ ഏല്പിക്കേണ്ടിവന്നാൽ തൻമൂലം 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഒഴിഞ്ഞു 
പോകുന്ന കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡിബി1 / 86 . 

2010 ജൂൺ 14. 

- മേൽ പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസു 

കളോടൊപ്പം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിരതദ്രവ്യം കുറവില്ലാതെ 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടി തുക വിശദമായി ദർഘാസ് 
( കെട്ടിട വിഭാഗം) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പമാ ണ ത്തിൽ നിർദ്ദേ ശിക്ക പ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്അന്നേദിവസം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻ ജി നീ യറുടെ പേരിൽ ബിൽഡിംഗ് 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ സബ് ഡിവിഷൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയഥാവിധി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ടെൻഡർ എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ടെൻഡറുകാരന്റെ 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ സീൽചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു - പേരും വിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തിയവിധത്തിലും ആയിരിക്കണം. 
കൊള്ളുന്നു . കവറിന്റെ പുറത്ത് പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടാത്ത നിരതദ്രവ്യം 
കരാറുകാരന്റെ പേരും വിലാസവും വ്യക്തമായി എഴുതേണ്ട അസാധുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
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ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാ നു ദ്ദേ ശിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ 

| ( 2 ) 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ 50 രൂപ 
വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാഷാലിറ്റി 
ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കരാറുകാരുടെ ദർഘാസുകൾ 

ബ്ളോക്ക്രണ്ടാം നിലയിലുള്ള നേത വിഭാഗം 
തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കണക്കാക്കാതെ 

ഒ . പി . യിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ 
നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

- രൂപ 10,800 
- പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 

- 9 കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതുതായി 
മറ്റെല്ലാവ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

നിർമ്മിച്ച എ . സി. റൂമിന്റെ വൈദ്യുതീകരണവും 

മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലെ കേബിൾക്ലാമ്പ് ചെയ്യു 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വേലകൾ- രൂപ 38,000 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 

10 കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വാർഡ് 
കെട്ടിട വിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

നമ്പർ 13 - നോടനുബന്ധിച്ച് നവീകരിച്ച 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. എഞ്ചിനീയർ. 

ബാത്തം കോംപ്ളക്സിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 19,600 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ഗൈനക്കോളജി ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിന്റെയും 
അനുബന്ധ മുറികളുടെയും വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപണികളും അധിക വൈദ്യുതീകരണവും 
നമ്പർ ഡി . ബി .എൽ( റ്റി ) 2/ 2010 - 11 . 

2010 ജൂൺ 7 . 
- രൂപ 34,500 

900 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

12 കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
എഞ്ചിനീയർ ഇല ക്ടിക്കൽ വിഭാഗം, സബ് ഡിവിഷൻ, 

മെഡിക്കൽ റിക്കാർഡ് ലൈബറിക്ക് സമീപം 
കോട്ടയം താഴെ പറയുന്ന ജോലികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഡെയ്ലി വേജസ് റൂമിന്റെ 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ 

വൈദ്യുതീകരണ വേലകൾ - രൂപ 26,000 650 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാഷ്വാലി 
6 - 7 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

റ്റിയിൽനിന്ന് വാർഡിലേക്കുള്ള കോറി 
- നിരത 

ഡോറിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വേലകൾ - രൂപ 11,250 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എക്സ 

റൂറൂമിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും അധിക 
( 1) 

വൈദ്യുതീകരണവും - രൂപ 50 ,000 

1,250 
കോട്ടയം കളക്ട്രേറ്റ്രണ്ടാം നിലയിൽ എ . ഡി. സി. 

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 
ആഫീസിനുവേണ്ടി പുതുതായി അലോട്ടു 

ഫ്ളഡ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിൽ പ്ളഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് 

വേലകൾ രൂപ 35 ,806 
സംബന്ധിച്ച വേലകൾ - രൂപ 25, 193 - 650 

കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി .യിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
2 വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനത 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പി. ജി . ക്ളാസ് 
യിലുള്ള കൊശമറ്റം അംഗൻവാടിയുടെ 

റൂമിലും സെർവ്വർ റൂറൂമിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സോക്കറ്റും 
വൈദ്യുതീകരണ വേലകൾ രൂപ 23,732 

മീറ്റർ ലാബും സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
വേലകൾ - രൂപ 49,921 

1,250 
3 കുമരകം പി. എച്ച്. സെന്ററിലെ ഒ. പി. ആന്റ് 
ഐ . പി. ബ്ളോക്കിന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 

കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി .യിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പണികളും ഒ. പി . ബ്ലോക്കിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ക്യൂബിക്കിൾ 
കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ പുനർവൈദ്യുതീ 

പാർട്ടീഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഫാനും റ്റ്യൂബ് 
കരണവും - രൂപ 48,928 

1, 250 

ഫിറ്റിംഗ്സും പുനർ ക്രമീകരണവും അധിക 
വൈദ്യുതീകരണവും -രൂപ 41,988 

1,250 
വെച്ചൂർ പോലീസ്ഔട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ നവീകരണ 

കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് 
- ത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 

സൊസൈറ്റി ജെ . ആർ. ജനറലിന്റെയും ജെ . ആർ. 
വേലകൾ -രൂപ 38,000 

ആഡിറ്റിന്റെയും ആഫീസുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ളഗ് 
പാല ഗവ. ആയൂർവേദ ആശുപ്രതിയോടനു 

സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വേലകൾ - 
ബന്ധിച്ചുള്ള മസാജ് റൂമിന്റെയും ടോയ്ലെ 

രൂപ 13.500 

- 

350 
റ്റിന്റെയും ടി - രൂപ 31,724 

കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി.യിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
- തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയി 

ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ 
ലുള്ള 21 -ാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയുടെ 

നിലവിലുള്ള എ . സി.യുണിറ്റുകൾക്ക് ഡി. പി ., 
ടി രൂപ 23,160 

എം . സി . ബി . എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നത് 
കോട്ടയം പാലാ അരുണാപുരത്തുള്ള 

സംബന്ധിച്ച വേലകൾ രൂപ 15. 000 
പി . ഡബ്ല്യൂ . ഡി. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 300 + വി. നി . 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 ദിവസം. 
അധിക വൈദ്യുതീകരണവും -രൂപ 39, 165 1,000 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എല്ലാ ക്ലാസ്സും. 


( 2) 


15 


900 


16 


600 


17 


18 


950 


800 


19 


600 


400 


( 3 ) 


ദർഘാസുകൾ 6- 7 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീക 
രിക്കുന്നതും, 4 . 30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാ സിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


( 2 ) 
| 10 29/ എഇഇ/ 2010 -1Hദേവികുളം റവന്യൂ 
- ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ X / 1215 , 1216 - ന്റെ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 75,000 
11 30 / എഇഇ / 2010 - 1 ടി നമ്പർ X / 1217, 1218 - ന്റെ 

ടി - രൂപ 75 ,000 


1,900 


1,900 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോട്ടയം. 

- എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില -- കമ നമ്പർ 1- ന് 
രൂപ 600 + വി. നി . മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വി. നി . 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
3 മാസം. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 2 മാസം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി. 1/86. 

2010 ജൂൺ 3. 
മൂന്നാർ പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിട ങ്ങ ൾ ), 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഗവർണ്ണർക്കു 
വേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുളള ക്ലാസ് എ , ബി , സി , ഡി 
എന്നീ കരാറുകാരിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവത്തികൾക്ക് 
7 - 7 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പ് വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്ന് രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ 5 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
7- 7- 2010- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില രൊക്കം പണമായോ മണിഓർഡർ ആയോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാ ണ് . ദർഘാസ് 
| പ്രമാണത്തിന്റെ വില ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
- കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അന്യോന്യം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 
- ( 3) 


(1) 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( കെട്ടിട വിഭാഗം), മൂന്നാർ. 


(ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


7 ,500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


20/ എഇഇ / 2010 - 1 -- ദേവികുളം കോടതി 
ബിൽഡിംഗിനോട് ചേർന്നുള്ള ബാർ 
അസോസിയേഷൻ ഹാളിന്റെ പ്രത്യേക 

അറ്റകുറ്റ പണികൾ - രൂപ 3, 00 ,000 
2 21 /എഇഇ/ 2010 - 1 - ദേവികുളം ഫാമിലി 

വെൽഫെയർ സെന്റർ വളപ്പിലെ കിണറിന്റെ 

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - രൂപ 75, 000 
3 22 / എഇഇ/ 2010 - 1 - ദേവികുളം സെയിൽ 

ടാക്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ XI/ 65 - ന്റെ 

അറ്റകുറ്റ പണികൾ - രൂപ 75,000 
- 4 23/ എഇഇ/ 2010 - 1 ടി നമ്പർ XI/66- ന്റെ 

ടി - - രൂപ 75,000 


1 , 900 


1,900 


1, 900 


- 5 


നമ്പർ 


XI/ 67 - 


ന്റെ 


നമ്പർ ഡി . ബി.( റ്റി .എൻ.)3/2010-11. 

2010 ജൂൺ 9 . 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( റോഡ്സ് വിഭാഗം), 
മൂവാറ്റുപുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കേരള ഗവർണ്ണർക്ക് 
വേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും 13 -7 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസ് 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച് 
ക വ റു ക ളിൽ മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 4.30 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


24 / എഇഇ / 2010 - 1 - ടി 
ടി - രൂപ 75,000 
25/എഇഇ / 2010 - 1 ടി 
ടി - രൂപ 75,000 


1,900 


- 6 


നമ്പർ XI/ 68 - ന്റെ 


1, 900 


26 /എഇഇ/ 2010 - 1 - മറയൂരിലെ അസിസ്റ്റന്റ് 
എൻജിനീയറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി 
രൂപ് 75 ,000 


1, 900 


8 27 /എഇഇ / 2010- 11- അടിമാലി, ഇരുമ്പുപാലം 
ആൺകുട്ടികളുടെ (ST) പ്രീമെട്രിക് 

ഹോസ്റ്റലിന്റെ ടി രൂപ 75,000 
9 28/ എഇഇ / 2010 -1 = കാന്തല്ലൂർ, ഡിണ്ടുകൊമ്പ് 

ആൺകുട്ടികളുടെ ( ST ) ടി - - രൂപ 75,000 


1,900 


ദർഘാസുകൾ മൂ വാറ്റു പുഴ റോഡ് സ് വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
ദിവ സ ത്തിന് മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ് എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ടെണ്ടർ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെയും 


1,900 


behalf ofGovernor of Kerala from registered eligible class 
of contractors of PWD for the following work through 
registered post only (Courier Service not accepted ). The 
tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last date of 
receipt of tender prescribed for the work . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും 
പണ മാ യോ മണി യോർ ഡ റായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില യായി അടച്ച തുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി ലഭിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതും ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
100 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഇല്ലാത്ത 
തുമായ എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഷെഡ്യൂൾവാങ്ങിയപ്പോൾ ലഭിച്ച രസീതു 
കൂടി അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 


| SI. 
| No , 


Tender No . and Name of work 

PAC 


with E .M .D . 

Rs. 


23 /2010 - 11 -- Construction of 4 Class Room 
in Govt. School for Blind, Kunnamkulam 
Rs. 29 .50 lakh 

- 50, 000 
24/2010-11 - H & FWD -DME - Medical College, 
Thrissur — Construction of 5 lakhs litre 
capacity Ground level sump and a pump 
house — Rs . 28 lakh 

50, 000 


8 ,400 


1 6/ ഇഇ/ 2010 - 11- തളിക്കോട്ട് പാലത്തിന്റെ 
( കാളിയാർ പുഴയുടെകുറുകെ) ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 
വേലകൾ ( സമാന വർക്കുകളിൽ മുൻ 
പരിചയം) --രൂപ 3,35,000 
2 7 / ഇഇ / 2010 - 11 - മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ്സ് 

ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന റോഡു 
കളിൽ ആവശ്യമായ ഷെൽമാക് അതതു 
സബ് ഡിവിഷനുകളിൽ വിതരണംചെയ്യുന്നതിന് 
( ഷെൽമാക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം - സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കണം. ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസ് നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും) - 
രൂപ 5,00, 000 
- എം . എൽ. എ . എസ്. ഡി. ഫണ്ട്2009 - 10 


12 ,500 


3 8/ ഇ / 2010 -1 - പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക 

മണ്ഡലം - ആലുവ -മൂന്നാർ റോഡ് ആശ്രമം 
ജംഗ്ഷനിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ്ഡിന്റെ 
നിർമ്മാണം - രൂപ 3,50,000 


8 ,750 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 3 - നും 
രൂപ 700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 1,000 + വാറ്റ്. 

- പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 3 എന്നിവയ്ക്ക് 
4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 6 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് സി. യും അതിനുമുകളിലും. 
- കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാ സു കളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Cost of tender form — Rs. 4 ,500 + VAT for Sl. No. 1 
and Rs. 4 , 200 + VAT for Sl. No. 2 . 

Last date of receipt of tenders — 28 -7 - 2010 . 
Class of Contractor - B and above . 
Period of completion — 10 months. 

The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office hours 
from 19 -7 - 2010 to 21 -7 -2010 upto 1 p. m . on application in 
writing and payment of cost of tender douments 
(not refundable) either in cash or by money order. The 
EMD produced for each work should pledged in favour 
of Superintending Engineer, Buildings and Local Works, 
Central Circle , Thrissur with name of work . The tenders 
will be opened on the last date of receipt at 4 .30 p . m . in 
the presence of available tenderers . 

The tender documents will be issued only to the 
registered contractors of PWD and are not transferable . 
If the last date of receipt of the tender is to be declared 
as holiday , tenders will be received on the next working 
day according to the schedule fixed . Preliminary 
agreement should be enclosed duly filled and signed by 
the tenderers in stamp paper worth Rs. 100. Tenders not 
complying with the above conditions will not be accepted . 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
to this tender also . Department is not responsible for any 
postal delay in receiving tenders. 

-- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മദ്ധ്യമേഖലാ, സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
( ബിൽഡിംഗ്സ് & ലോക്കൽ വർക്സ്) എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 

പൊ തു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലെ അ ർ ഹ രാ യ അംഗീ ക്യത 
കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മത്സാ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള 
ദർഘാസ് പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് ആയി തപാലിൽ മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന തപാലു 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി യാ യി രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാന തീയതി 4 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
( റോഡ്സ് വിഭാഗം), 
മൂവാറ്റുപുഴ. 


(ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


TENDER NOTICES 


- (1) 
No. D5-3703 / 13 / 2010. 

5th June 2010 . 
Competitive tender in sealed covers superscribing the 
name of works are invited by the Superintending Engineer, 
Buildings & Local Works, Central Circle , Thrissur on 


(3 ) 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

Tender No. - 25/2010 -11. 
ക്രമ 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

Name of work with PAC (Civil + Electrical works ) 
അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് Construction of Registration Complex at Thrissur 
(2) 

Rs. 175 Lakh. 
1 23/ 2010- 11 - കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബെന്റ് 

EMD - Rs. 50,000 . 
സ്കൂളിനുവേണ്ടി 4 ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം - 

Cost of tender documents — Rs. 25 , 000 + VAT. 
രൂപ 29.50 ലക്ഷം 

- 50, 000 

Period of completion — 18 months. 
2 24/ 2010-1 - H & FWD -DME -തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജിനുവേണ്ടി അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ 

Class of tenderers - " A Class. 
കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ടാങ്ക് 

Last date of receipt of tenders — 5 -8 -2010 . 
പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം - രൂപ 28 ലക്ഷം 50, 000 

The tender documents and other particulars can be 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് had from the office of the undersigned during office 
രൂപ 4,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 4,200 + വാറ്റ്. 

hours from 27 -7 - 2010 to 29- 7 - 2010 up to 1 p . m . on 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 28 -7- 2010 . 

application in writing and payment of cost of tender 

documents (not refundable ) either in cash or by money 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - 10 മാസം. 

order. The EMD produced for each work should pledged 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് ബിയും ഉപരിയും. 

in favour of Superintending Engineer , Buildings and Local 
- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 

Works, Central Circle , Thrissur with name of work . The 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 19 - 7 - 2010 മുതൽ 21 - 7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 

tenders will be opened on the last date of receipt at 
1 മണിവരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 

4 . 30 p . m . in the presence of available tenderers. 
വില രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 

The tender documents will be issued only to the 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

Registered Contractors of PWD and are not transferable. 
ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 

The electrical work of the above building shall be done 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 

simultaneously with approved licencies of Electrical 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് Inspectorate /Registered Electrical Contractors in PWD 
സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 

under the supervision of Electrical Engineering wing of 
ന്ന താ ണ് . മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി 

PWD. If the last date of receipt of the tender is to be 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ declared as holiday , tenders will be received on the next 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമ യത്ത് ദർഘാസു കൾ working day according to the schedule fixed . Preliminary 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

agreement should be enclosed duly filled and signed by 

the tenderers in stamp paper worth Rs. 100 . Tenders not 
- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 

complying with the above conditions will not be accepted . 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭി ക്കു ന്നതും അവ 

All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം 

to this tender also . Department is not responsible for any 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയതും 

postal delay in receiving tenders. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് നൂറു രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ എഴുതി -- മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പൊതുമരാമത്ത് 
ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ വകുപ്പ് ( ബിൽഡിംഗ്സ് & ലോക്കൽ വർക്സസ്), തൃശ്ശൂർ കേരള 
പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതു 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അർഹരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരി നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ 
ക്കുന്നതാണ്. 

പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ 
രജിസ്ട്രേഡ് ആയി തപാലിൽ മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
No. D5- 3703/ 14/2010 . 

| 5th June 2010 . 

തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി 
Competitive tender in sealed covers superscribing the 

യായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാന 
name of works are invited by the Superintending Engineer, 

തീയതി 4 മണിവരെയായിരിക്കും. 
Buildings and Local Works, Central Circle , Thrissur on 

- ദർഘാസ് നമ്പർ - 25 / 2010 - 11 
behalf of Governor of Kerala from registered eligible class 
of contractors of PWD for the following work through 

പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് - തൃശ്ശൂ രിൽ രജി സ് ട്രേ ഷൻ 
Registered Post only (Courier Service not accepted ). The 

- കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം 
tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last date of 

അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ) - 
receipt of tender prescribed for the work . 

175 ലക്ഷം രൂപ. 


(1) 


(2 ) 


- 4/ 2010 - 11 - ചെറുവത്തൂർ-ചീമേനി- തളിയമ്മാട 

റോഡ് കി. മീ . 10/600 - ലെ കലുങ്ക് 
പുനർ നിർമ്മിക്കലും ടി -- രൂപ 5 ലക്ഷം 


12 ,500 


3 5 / 2010 - 11 - ചന്തേര -തൃക്കരിപ്പൂർ- ഒളവറ 

റോഡ് കി. മീ . 11 / 000- നും 11/ 500 - നും ഇടയിൽ 
ടി രൂപ 5 ലക്ഷം 


12,500 


4 6/ 2010 - 11 - ഹോസ്ദുർഗ്ഗ്- പാണത്തൂർ റോഡ് 

കി. മീ . 21/200 - ലെ കലുങ്ക് പുതുക്കി 
പണിയൽ - രൂപ 8 ലക്ഷം 


20 ,000 


7 / 2010 -17 - ടി -പാണത്തൂർ റോഡ് കി. മീ. 
33/ 800 - ലെ പൈപ്പ് കൾവർട്ട് പുതുക്കി 
പണിയൽ -രൂപ 5 ലക്ഷം 


12 , 500 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - രൂപ 25,000 + വാറ്റ് 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 18 മാസം 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് - എ ക്ലാസ്സ് 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 27 - 7 - 2010 മുതൽ 29 - 7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ പവ്യത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ദർഘാസ് 
പമാ ണ ത്തിന്റെ വില രൊക്ക മായോ മണിയോർഡറായോ 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് 
സന്നി ഹി ത രാ യിട്ടുള്ള കരാറു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . മുക ളിൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്നദർഘാസ് 
തീയതി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുക 
യാ ണെ ങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭി ക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാ ൻ പാടി ല്ലാ ത്ത തു മാ കു ന്നു . ഈ 
പ്രവൃത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഇൻസ്പെക്ട റേറ്റിന്റെ അംഗീകാ ര മു ള്ള വർ| രജി സ് ട്രേഡ് 
ഇലക് ടിക്കൽ കോൺടാ ക് റ്റേഴ്സ് എന്നിവ രെ കൊണ്ട് 
പി . ഡബ്ലു . ഡി . ഇല ക് ടിക്കൽ വിഭാഗം എഞ്ചി നീ യ റുടെ 
മേൽനോട്ട ത്തിൽ നിർവ്വ ഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയതും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് നൂറ് രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി 
ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ 
പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ 
സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കു 
ന്നതാണ്. 
Office of the Superintending 

(Sd.) 
Engineer, Buildings & Local Works , Superintending 
Central Circle, Thrissur. 

Engineer 


- 8/ 2010 - 1 - - ടി -പാണത്തൂർ റോഡ് കി. മീ. 
28 /500 - ലെ കലുങ്ക് പുതുക്കി പണിയലും 
കി. മീ . 28 / 00 - നും 28 /100 - നും ഇടയിൽ 
സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം - 
രൂപ 12 ലക്ഷം 


30,000 


7 9 / 2010 - 11 - ബോവിക്കാനം - കാനത്തൂർ റോഡ് 

കി . മീ . 5/ 00 മുതൽ 6 / 800 വരെ റോഡിന്റെ 
പാർശ്വഭാഗത്തെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ 
രൂപ 15 ലക്ഷം 


37 ,500 


8 10 / 2010 - 11 - കാസറഗോഡ്- മധൂർ റോഡ് 

കി . മീ . 4 / 400 മുതൽ 6/ 00 വരെ ടി 
രൂപ 15 ലക്ഷം 


37 ,500 


9 11 / 2010 - 11- നാരംപാടി-അജ്ജിമൂല -ഓടങ്കല്ല് 

റോഡ് കി. മീ . 1/ 200 - നും 1/ 400 - നും ഇടയിൽ 
പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
രൂപ് 8. 50 ലക്ഷം 


21, 300 


10 12 / 2010 - 1 -മഞ്ചേശ്വരം -ഉക്കട റോഡ് കി . മീ . 

14 / 700 - ൽ ടി - രൂപ 5 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


12 , 500 


11 13 / 2010 - 11 - മൊർത്തന - മീയപ്പടവ് റോഡ് 

കി. മീ . 3/ 800 - ലെ കലുങ്ക് വീതികൂട്ടൽ - 
- രൂപ 4 ലക്ഷം 


10, 000 


- [ നമ്പർ 03/ 2010 -11] 
നമ്പർ ഡി2/ 1122 / 2006. 

2010 ജൂൺ 11. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, കാസർഗോഡ് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് ദർഘാ സു കൾ താഴെ പറയുന്ന തീയ തി ക ളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

രൂപ 
അടങ്കൽ തുകയും 
(1) 


12 14 / 2010 - 11 - ഓൾഡ് എം . സി . സി. റോഡ് 

കി . മീ. 20/700 - ലെ കലുങ്ക് പുതുക്കി 
പണിയൽ - രൂപ 4 ലക്ഷം 


10 , 000 


13 15 / 2010 - 11- ബദിയടുക്ക -ഏത്തടുക്ക - സൂളപ്പടവ് 

റോഡ് കി. മീ . 13 /500- നും 13 /800 - നും ഇടയിൽ 
കോൺക്രീറ്റ് ഓടയുടെ നിർമ്മാണം - 
രൂപ് 5 ലക്ഷം 


സാധാരണ റിപ്പയർ 


12 ,500 


പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 


1 3 / 2010 - 11- ചെമ്മട്ടംവയൽ കാലിച്ചാനടുക്കം 

റോഡ് കി . മീ . 7 / 500 - നും 8 / 500 - നും ഇടയിൽ 
റോഡിന്റെ പാർശ്വഭാഗം ബലപ്പെടുത്തലും 
പാർശ്വ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കലും - 
രൂപ 4. 50 ലക്ഷം 


14 16 /2010 - 1 - ഹോസർഗ്ഗ്- പാണത്തൂർ റോഡ് 

കി . മീ . 6/ 200 - ലെ കലുങ്കിന്റെ പുനർ 
നിർമ്മാണം - രൂപ 7 ലക്ഷം 


11,800 


17 , 500 


( 1) 


(2 ) 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധ ക 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


15 17 / 2 010 - 11 -- ചന്തേര -തൃക്കരിപ്പൂർ- ഒളവറ 

റോഡ് കി. മീ. 8 /300 - നും 8 /500- നും ഇടയിൽ 
കലുങ്ക്, ഓട എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - 
രൂപ 8 ലക്ഷം 


| 20, 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, നിരത്തുകൾ 

( ഒപ്പ്) 
വിഭാഗം, കാസർഗോഡ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


16 18 /2010 - 11 - ഒടയഞ്ചാൽ- ചെറുപുഴ റോഡ് 

കി. മീ . 25/ 00- നും 25 / 300 - നും ഇടയിൽ 
കോൺക്രീറ്റ് ഓട നിർമ്മാണവും വെള്ളം 
കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഉയർത്തലും- - 
രൂപ 15 ലക്ഷം 


ലഘദർഘാസ് പരസ്യം 


37, 500 


നമ്പർ ഇ .എസ്. ഡി. ടി .എൻ. 4 /2010- 11. 


2010 ജൂൺ 10. 


17 19 / 2010 - 1 - തെക്കിൽ- ആലട്ടി റോഡ് കി. മീ. 

3 /700- ലെ ( വളവിലെ ) കലുങ്ക് നീളം കൂട്ടലും 
അനുബന്ധ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും - 
രൂപ 12 ലക്ഷം 


30,000 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, കാസർഗോഡ്, താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മൽസര സ്വഭാവമുള്ള സീൽ വച്ച കരാറുകൾ 1 - 7 - 2010 - ന് 
3 മണിവരെക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


18 20 / 2010 - 11 - കല്ലടുക്ക - ചെർക്കള റോഡ് 

കി. മീ . 47 / 950 - ൽ അപകട മേഖലയിലെ 
കലുങ്ക് നീളം കൂട്ടലും അനുബന്ധ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും - 
രൂപ് 4 ലക്ഷം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
- രൂപ് 


10 , 000 


19 21/ 2010 - 1 - കല്ലടുക്ക - ചെർക്കള റോഡ് 

കി . മീ. 32/ 800 - നും 32/ 950 - നും ഇടയിൽ 
സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കൽ 
രൂപ 5 ലക്ഷം 


12 , 500 


1,250 


1 13 / 2010 - 1 - കാസർഗോഡ് എ . ആർ. 

ക്യാമ്പിലെ ബോർവെൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് - 
രൂപ 49, 597 
14/ 2010 -11--- ഹോസർഗ്ഗ് കോടതി 
സമുച്ചയത്തിൽ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനാ 
യുള്ള വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 
രൂപ 6,627 


20 22 / 2 010 - 11 - മഞ്ചേശ്വരം - ഉക്കട റോഡ് 

കി. മീ . 14 / 500 - ലെ കലുങ്ക് പുതുക്കി 
പണിയൽ -രൂപ 5 ലക്ഷം 


2 


12 , 500 


200 


21 23 / 2 010 - 11 - ഉപ്പള- കന്യാന റോഡ് കി. മീ . 

1/ 600 - ലെ കലുങ്ക് പുതുക്കി പണിയലും 
കി . മീ. 1/ 500 - ലെ കലുങ്കിന്റെ നീളം 
കൂട്ടലും രൂപ 4 ലക്ഷം 


10 , 000 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 - ന് രൂപ 
900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5, 10, 13, 19 , 20 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 
1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 9, 15 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1, 500 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 6, 17 , 21 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7, 
8 , 16 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 2 ,300 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 11, 12, 18 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 14- ന് രൂപ 1,400 + വാറ്റ്. 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 10 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 5 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എല്ലാ ക്ലാസുകാരും. 

ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും (രൂപ 300 + 12.5 % വാറ്റ്) ചേർത്ത് ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾക്കായി കാസർഗോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇല ക്ടിക്കൽ ഉപ വി ഭാ ഗ ത്തിൽ 1 - 7 - 2010 , 1 മണിവരെ 
അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 രൂപയുടെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ട 
നിരതദവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത് 1 - 7 - 2010 - ന് 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബ ന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 
കരാറുകാരുടെയോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളു 
ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 1 - 7 - 2010 , 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന 
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 14 -7 - 2010 , 1 മണി വരെ, 
ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 21 വരെ 21- 7 - 2010, 1 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ തിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 15 - 7 - 2010 , 3 മണി വരെ, 
ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 21 വരെ 22 - 7 - 2010 , 3 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 
മുതൽ 10 വരെ 15 - 7 - 2010, 3. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 21 
വരെ 22 -7-2010 , 3.30 മണി. 

പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി- 4 മാസം. 

കരാ റു കാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത - അടങ്കൽ തുക 
6 ലക്ഷം രൂപ വരെ " ഡി യും ഉപ രിയും, 6 ലക്ഷത്തിന് 
മുകളിൽ " സി യും ഉപരിയും . 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
കാസർഗോഡ്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


